Dnia 18 listopada 1983 roku zmarł 


ANTONI 


BROMBOSACZ 


LEKARZ, PROFESOR AKADEMII MEDYCZNEJ 
W KRAKOWIE 


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym we Włosani, w dniu 23 listopada 1983 r. o godz. 12.30, 
o czym zawiadamiają: 


ŻONA, SYN I RODZINA. 


